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Kapmelding herinrichting Norgerweg Roden 


Locatie: 

In de gemeentelijke berm aan de Norgerweg t.h.v. het voetbalcomplex Vv Roden (kadastraal Roden H 
4021, 3771 en 3685) 


Aantallen en soorten: 

14 te kappen eiken aan en nabij de Norgerweg t.h.v. sportcomplex Vv Roden 

Reden: 

Bomen moeten wijken ten behoeve van een reconstructie 


Toelichting: 

Met enige regelmaat ontvangt de gemeente klachten over de verkeersveiligheid bij het oversteken van 
de Norgerweg door voetgangers naar o.a. de voetbalvelden van VV Roden. 

De Norgerweg is een redelijk drukke gebiedsontsluitingsweg (5954 motorvoertuigen per gemiddelde 
werkdag) waar het voor voetgangers en fietsers lastig oversteken is doordat de snelheid van het verkeer, 
te hoog ligt in combinatie met de drukte. Oversteken is noodzakelijk omdat de voetbalvelden, Scouting¬ 
groep Mensinge Roden en het Mensingebos gelegen zijn aan de oostzijde van de Norgerweg en de 
parkeervoorzieningen, en het fietspad gelegen zijn aan de westzijde van de Norgerweg. 

Bij de herinrichting wordt ter hoogte van de oversteek een rijbaanuitbuiging aangelegd als verkeers- 
remmende maatregel. De 11 laanbomen die in het herinrichtingsgebied in de berm staan kunnen 
hierdoor niet behouden blijven. De 11 eiken hebben allen frequente aanrijschade wat al forse inrotting 
veroorzaakt. Door de beperkte groeimogelijkheden loopt de vitaliteit van de bomen al jaren terug. 

Tevens zal het voetpad naar het parkeerterrein aan de Hullenweg worden verplaatst. Hiervoor zal nog 
1 eik moeten wijken. Deze eik staat in een houtsingel als overstaander. In de toekomst worden nog veel 
van deze overstaanders afgezet om de dichtheid van de singel te behouden. Op de plek van het huidige 
voetpad zal herplant gerealiseerd worden waardoor het verlies gecompenseerd wordt. 

Aangezien het fietspad aan de oostzijde van de Norgerweg doorgetrokken wordt tot aan de ingang van 
het Mensinge bos moet hiervoor 1 eik op de parkeerplaats van de Vv Roden moeten wijken. Ook deze 
boom heeft beperkte groeimogelijkheden. Het is niet mogelijk deze boom met de beperkte ruimte te 
behouden. Met de inspectie van de bomen bleek dat voor de kantine aan de oostzijde van de fietspad 
1 eik staat die aan het afsterven is. Deze boom heeft een dusdanig slechte vitaliteit dat de boom niet 
behouden kan blijven. Om bovenstaande redenen hebben de 14 aangegeven bomen geen waarde als 
vermeld in artikel 4:12a van de APV. 

Alvorens de kap kan plaatsvinden wordt er door een ecologisch bureau onderzoek gedaan naar de 
aanwezigheid van bijzondere flora en fauna. Mogelijke aanbevelingen zullen uitgevoerd worden. 


Bomenbeleidsplan 

Van toepassing is bijlage 2, Beleidsregel ter uitvoering van bijlage 2. Beleidsregel ter uitvoering ban 
afdeling 3 APV. De kap vindt plaats op grond van punt 1.1 Veiligheid en punt 3 Kap ten behoeve van 
project of planvorming 


Herplant 

Er zal herplant plaatsvinden met 20 m2 inheems bosplantsoen in de houtsingel. Plantafstand 1 ml te 
planten in driehoeksverband. Plantmaat 120-140. 

Assortiment: 

5 st. hazelaar (Corylus avellana) 

5 st. krentenboom (Amelanchier lamarckii) 

5 st. vuilboom (Rahmnus frangula) 

5 st. meidoorn (Crataegus laevigata) 
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